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1 ١ جمعية السرطان‎ 
SAUDI CANCER SOCIETY 





الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية 










سرطان المتانة 


Bladder Cancer 
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سرطان المتانة 


هو نمو غير متحكم به و غير منتظم 
للخلايا المبطنة للحالب أو للمثانة البولية 
و الذي ينتج عنه تراكم للخلايا و بالتالي 
انسداد للحالب. 















الإحساس المتكرر 
بالحاجة إلى 
التبول و عدم 

القدرة على ذلك 


الأنم فى الظهصر أو 
۵ وجوددم مع 3 البطن مصحوبة 


البول 












الإصابة بالتصابات 
الجهار البولي 
المتكررة 


الل اش 





© فحص البول © عمل منظار للمثانة 
© عمل أشعة فوق صوتية للمثانة ‏ © دراسة عينة من الورم تحت المجهر 
© عمل أشعة سينية للبطن و الظهر © ممل أشعة مقطعية 


© عمل أشعة بالصبغة 


التدخل الجراحي 


و يكون إما باستتصال الورم أو الحالب القصاب 
أو في الحالات الشديدة استتصال المثانة البولية 
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لرعاية مرصى السرطان 







الحسابات البنكية 
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